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Kuruma Ait Genel Bilgiler 


Kurulus Tarihi 1942-1943 yıllarında kurulmus. 
dresi-Telefon ve Faks Caydibi İlköğretim Okulu- 0(358) 353 32 95 


eb Sayfası - E-Posta Adresi | www.caydibiioo.meb.k12.tr - 
ahmetbulut05@hotmail.com 


OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 


Öğretim Şekli Normal 
oplam Derslik Sayısı (Kullanılan, 10 
Kullanılmayan) 
Okulun Öğretime Açıldığı Tarih 1991 
Okulun Mevcut Arsa Alanı (Metre kare) | 10.000 m2 
Bahçe Alanı (metre kare) 9.625 m2 
Binaların Kapladığı Alan (metre kare) 375 m? 
Bina Sayısı 1 
Çevre Düzenlemesi-Bahçe Okul çevresinin doğu kısmı duvarlı diğer üç cephesi açık 
Okulun Genel Durumu Bakımı Okulun tamamınım da görülen sıva bozukluklarının 


düzeltilip, duvarların alcı sıva yapılıp boyanması . 

Elektrik tesisatının yenilenmesi, 

Anasınıfının ayrı bölüme alınıp wc,lavoba ve mutfak 
apılması 

Kalorifer kazanı ve su boruları tesisatının değiştirilmesi 

Toprak kaymasını önlemek için güney-batı cephesine duvar 
apılması. Zemin kat içeriye su çekiyor. 

Fen laboratuarı olarak iç düzeneğin yapılması 

Öğrenci sıra ve masalarının değiştirilmesi 


uvaletler ve Diğer Odaların Durumu WC’lerin onarılması, Oda kapılarının değiştirilmesi, 
Ek Bina İhtiyacı İhtiyaç var, 
Kat İlavesi Yapma İmkânı Var 
Okulun Teknolojik Envanteri ADSL düzgün çalışmıyor hattın çoğaltılması ve aynı 


zamanda hızlarının artırılması, 
Her sınıfa bilgisayar ve projeksiyon makinesi kurulmalı. 
Yazı tahtalarının değiştirilmesi 
Diğer Bilgiler Elektrik kesintisine karşı otomatik çalışan jeneratör 
Bilgisayarlara dayanıklı güç kaynağı 


Öğretim yılı Öğrenci Sayısı 
2007-2008 216+16=232 
2008-2009 204+32=236 
2009-2010 201+39=240 


